INZ. IGNACY 


GEBHARDT 


naczelnik lll wydziału w Wojewódzkim Urz. Ziemskim w Cieplicach 


przeżywszy lat 53, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 14 lipca 1946 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 17 b. m. o godz. 11 przed peł. 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają stroskani: 


żona, córki, zięć i wnuczka. 


zakład pogrzebowy ,CONCORDIA" 
J A N A wo L N E G O Drukarnia Związkowa w Hrakowie, Mikołajska 13 


Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 5556” 


